REGISTRATORE MAGNETICO G2S8 


CAMBIO VELOCIT A 
OEL NASTRO’ 


INDICAT. LIVELL O 
D( REGISTRAZ 


C0NTAG1R 1 

NASTRO 


LEVA AVANZAM 
RAPIO0 



REGISTR AZIONE 
(Rosso) 

EERMO 
(Nero) 

ASCOLTO 
(Verde) 

RlAVVOLGlMENTO 

(Giallo) 

INTERR GENER. 

S Pi A ACCENS 

VOLUME 

TONO 




